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ADDENDA 


« Catalogue des types de Varanides » 1 


Varanus salvator macromaculatus Deraniyagala, 1944. 

Syntypes : MHNP 871 (1531), 820 (510)mm; V 17/15; Siam, d’Istria, 1864. MHNP 1884.77 
(1518a), 355 (205) mm; V 17/17 ; Perak, Malacca; Errington de la Croix, 1844. 


Varanus salvator philippinensis Deraniyagala, 1944. 

Syntypes : MHNP 6510 (1880.385, 1518b), 995 (650) mm; V 17/18. Lu<;on, Marche, 1880. MHNP 
8272 (1530), 647 (397) mm; V 17/14. Manille, Eydoux. 

Ces omissions nous ont ete signalees par R. I. Crombie (in litt. 27.08.1990); nous Ten 
remercions. 
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